Ś. 


ALEKSANDER 


Nadkontroler Kontroli ll-ej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i Bydgoskiej, / 


-po dlugiej i ciężkiej chorobie, zmarł'd, 13 lutego 1886 r. w wieku lat 59. 


Pozostała w smutku Zona i Synowie zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych na żałobne nabo- 

żeństwo w kościele św. Aleksandra przy placu Trzech Krzyży we wtorek, o godzinie 9-ej i pół z rana i na wy- 

prowadzenie zwłok z mieszkania przy ulicy Wspólnej nr 33 tegoż dnia o godzinie 4-ej i pół po południu na cmen- 
tarz Powązkowski odbyć się mające. 
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